Construction d'un mm cle cloture 




Descriptif : 

- Constmction d'un mur de cloture de 5.00m de longueur en briques pleines de 22 x 10,5 x 
5,5(cm). 

- Fouille en rigole de largeur 0.80 cm, 

- Semelle filante de fondation en beton dose a 350 kg de ciment CPJ45, 

- Chaperon en beton de gravillon dose a 350 kg de CPJ45, larmier de chaque cote . 

- Enduit de 20 mm d'epaisseur sur toutes les faces du mur en elevation et le chaperon. 

Travail demande : 



En s'appuyant sur la vue de face et le coupe de Fouvrage, on vous demande de determiner : 

- Le terrassement (Deblais. remblais) 

- Volume du beton de la semelle 

- Volume de la maconnerie de briques pleines 

- Volume du beton du chaperon 

- Surface d'enduit 



Solution 
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1 Beton de la semelle lilante dose a 350kg 
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